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HASTANE YOLUNA 260 BİN TAŞ DÖŞENDİ. 


Taşova Devlet Hastanesi ve sanayi esnafının ortak kullandıkları yolun 

parke taşı döşeme işi tamamlandı. 

Devlet Hastanemiz ve sanayi yolunun müşterek kullanması nedeni ile yol 
kullanılamaz hale gelmişti .Daha önce asfalt kaplama olan yol Belediye yol 
yapım ekibi tarafından 260 Bin parke taşı döşedi. 

Ambulans araçlarının kullandıkları yola da parke taşı döşenmesi ile 


hastalarımız yol işkencesinden kurtuldu,hastalarımızı daha rahat götürüyoruz 
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